CAMPEONATO FRANCÊS - 2021/2022 





12º RODADA 


Angers SCO 


31/10/2027 às 09:00 
A Willy Delojod 


O sia Raymond Kopa (angers) 


Sofiane Boufal (pênalti) +) 
Angelo Fulgini 


) Hassane Kamara 


8 Dante 
E Andy Delort 


Ls Estatísticas 
Angers SCO 


37 Posse de bola (%) 


401 Total de passes 


Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 

Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 


Angers SCO Nice 
1. Paul Bernardoni 
8 Ismaél Traoré (0) 
24. Romain Thomas 
29, Vincent Manceau 
2. Batista Mendy 
43. Souleyman Doumbia 
5. Thomas Mangani 
4 in. Jimmy Cabot 
7. Sofiane Boufal 
Jo. Angelo Fulgini & 
4 21, Mohamed-Ali Cho 


40, Walter Benítez 
4 Dante (o & 
20, Youcef Atal 
25. Jean-Clair Todibo 
26. Melvin Bard 
4.8. Pablo Rosario 
4 13. Hassane Kamara & 
18. Mario Lemina 
4 29, Lucas Da Cunha 
7. Andy Delort 
11, Amine Gouiri 


Banco de Reservas 


30, Danijel Petkovié 1. Marcin Bulka 


16. Teddy Boulhendi 
5. Havius Daniliuc 
23. Jordan Lotomba 
& Morgan Schneiderlin 
f/19. Khépren Thuram 
128. Hicham Boudaoui 
1 10. Alexis Claude Maurice 


6. Enzo Ebosse 
1115. Pierrick Capelle 
1 18. Azzedine Ounahi 
23. Antonin Bobichon 
26, Waniss Taibi 
127. Mathias Lage 
1 14. Bilal Brahimi 
19. Stéphane Bahoken 





